جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





5 ' ز المدرسة ٠‏ 42 قم الصفحة من 1 ال 1 
ا ا رمز المدر 0 رقم من 1 إلى 
المدرسة: ثانوية الاندلس للبنين 
الفرع : إحياا ١‏ 
لفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 














1 | 102041012001 || ابراهيم ثامر ناجيحسن _____|| 77 | 97 | 77 | 55 | 62 | 52 | | نجع | 420 | 70 _ 
2 | 102041012002 _| باقر حمزةهسين عبد عباس|||_ |[ 39 | 69 | صفر | 50 | صفر | 50 | | معيد | 0)0 
| 3 | 102041012003 | حيدر علي محسن عاصي ||| | 67 | 79 | 35 | 50 | 50 | 61 | | مع | 0 0( 


0 

_ 4 | 102041012004 | عبد الرحمن رافد عبد الجليل جبار___ | 75 | 91 | 80 | 81 | 84 | 82 | | نجج | 493 | 82.17 _ 
_ 5 | 102041012005 _| عبد الله مازن عبد الجبارحسين ___ | 66 | 98 | 81 | 83 | 61 | 54 | | ناهج | 443 | 73.83 _ 
6 | 102041012006 | عمر عادل جميل ابراهيم _| 62 | 76 | 57 | 50 | 57 | 64 | | ناهج | 366 | 61 _ 
7 | 102041012007 | غزوان وائل غازي اسماعيلن____ |_ 55_ | 81 | 54 | 53 | 61 | 59 | | ناهج | 363 | 60.50 _ 
_8 | 102041012008 | محمد قاسم سلمان سعيد | 56 | 61 | 33 | 55 | 32 | 39 | | معد | 06 | 0 -( 
9 | 102041012009 | مرتضى عادلرعدسعد | 92 | 100 | صفر | ست | 97 | 89 | | معيد |[ 0 | 0 ( 
10 | 102041012010 | مرتضى عباس طالب عبد الحسين___ | 64 | 92 | 50 | 50 | م | 50 | | معيد | 0 | 0 | 
1 | 102041012011 | مصطفى موفق عبد الرزاق محسن__ | %16 | 70 | م | 20 | م | م | | ميد | 0 | 0 ( 
12 | 102041012012 | مهدي مالك عبد علي محمد | 57 | 59 | 50 | 34 | 50 | 52 | | معيد |[ 0 | 0 | 
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